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TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 


[Part VI — Sec. 3(b ) 


NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS , ETC . 


UNIVERSITY AUTHORITIES 


TAMIL NADU Dr. M .G . R . MEDICAL UNIVERSITY , CHENNAI - 32 . 


Result of Election of One Professor to the Senate by the Teachers of each Affiliated Medical College 
from among themselves under the Tamil Nadu Dr . M .G .R . Medical University , Chennai Act. 

[ RC . No. Elll (4 ) /07419/ 2013.] 
No. VI-3(b )/6 /2014 

Under sub - statute (1 ) of Statue 5 of Chapter XXI of the General Statutes of the Tamil Nadu Dr. MG .R . Medical University , 
Chennai, it is hereby published that the following Members have been elected to the Senate of the Tamil Nadu 
Dr. M .G . R . Medical University , Chennai, election of One Professor to the Senate by the Teachers of each Affiliated 
Medical College from among themselves under Section 18 (3 ) ( a ) of the Tamil Nadu Dr. M .G . R . Medical University , 
Chennai Act, 1987 (Tamil Nadu Act 37 of 1987 ). 

The membership will be for a period of three years as noted against each or until they hold the post of Professor of 
the concerned affiliated College of this University, or till the date of their superannuation whichever is eariler . 


Sl.No. 


Name and Address 


Period of Membership 


(2) 


(3) 


From 


TO 


27 -05 - 2013 


26 -05 - 2016 


Dr. S . Senthilkumar, M . S ., 
Professor of Surgery 
IRT Perundurai Medical College 
Perundurai Sanatorium -638 053 . 
Erode District. 


11 - 06 - 2013 


10 -06 - 2016 


Dr. K . Sivan Kumar, M .D ., D .G . O 
Professor & Head of Department of 
Obstetrics and Gynecology 
Melmaruvathur Adhiparasakthi 
Institute of Medical Sciences and Research 
Melmaruvathur-603 319 . 
Kancheepuram District. 


10 -06 -2013 


09-06 - 2016 


Dr. P . Sridhar , M . S ., D .Ortho 
HOD / Professor of Orthopaedics 
Govt. Dharmapuri Medical College 
Dharmapuri -636 701. 


11 -06 - 2013 


10 -06 - 2016 


Dr. Annamalai Regupathy, M .S . (Ortho ) 
Professor of Orthopaedics 
Karpaga Vinayaga Institute of 
Medical Sciences & Research 
Centre, GST Road , 
Chinnakolambakkam , 
Kanchipuram -603 308 . 


Chennai-600 032 . 
27th February 2014 . 


DR. JHANSI CHARLES , 

Registrar. 


Mar. 5 , 2014 ] 


TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 


15 


UNIVERSITY AUTHORITIES 
Result of Election held to the Senate of the Tamil Nadu Dr. M .G . R . Medical University , Chennai - Election of 
One Professor by the Teachers of all Affiliated Dental Colleges from among themselves . 

[RC. No. EllI ( 4)/11786 / 2012 .) 
No. VI-3(b )/7 /2014 

Under sub - statute (1 ) of Statue 5 of Chapter XXI of the General Statutes of the Tamil Nadu Dr. M .G .R . Medical University, 
Chennai, it is hereby published that Dr. C . Pandiaraj, Principal, Professor and Head of the Department of Conservative 
Dentistry , R . V . S . Dental College and Hospital, Kannampalayam , Coimbatore -641 402 , has been elected to the Senate of 
the Tamil Nadu Dr. M .G .R . Medical University, Chennai by the teachers of all Affiliated Dental Colleges from among 
themselves under clause (b ) of sub - section ( 3) of Section 18 of the Tamil Nadu Dr. M .G . R . Medical University , 
Chennai, Act, 1987 (Tamil Nadu Act 37 of 1987 ) for a period of three years from 10 - 12 - 2012 to 09- 12 -2015 (or) so long 
as he holds the post of Professor of the Affiliated Dental Colleges of this University , whichever is earlier. 


Chennai-600 032 . 
27th February 2014 . 


DR . JHANSI CHARLES, 

Registrar. 


Result of Election of One Professor to the Senate by the Teachers of each Affiliated Medical College from among 
themselves under the Tamil Nadu Dr. M .G . R . Medical University , Chennai Act. 

[ RC. No. Elll (4 ) /29712/ 2012. ] 
No. VI- 3(b )/8 / 2014 . 

Under sub -statute ( 1 ) of Statue 5 of Chapter XXI of the General Statutes of the Tamil Nadu Dr. M .G .R . Medical University , 
Chennai, it is hereby published that the following members have been elected to the Senate of the Tamil Nadu DR . M .G .R . 
Medical University , Chennai, election of one Professor to the Senate by the Teachers of each affiliated Medical College from 
among themselves under Section 18 ( 3 ) ( a ) of the Tamil Nadu DR . M .G . R . Medical University , Chennai Act, 1987 
( Tamil Nadu Act 37 of 1987) . 

The membership will be for a period of three years as noted against each or until they hold the post of Professor of 
the concerned Affiliated College of this University , or till the date of their superannuation whichever is earlier. 


SI.No. 


Name and Address 


Period of Membership 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


From 


To 


22 -10 -2012 


21 - 10 - 2015 


Dr. Anbu. N . Aravazhi, MBBS ., M .D ., 
Professor & HOD Department 
of Microbiology , 
Karpagam Faculty of Medical 
Sciences & Research , 
Coimbatore -641 032 . 


10 - 12 -2012 


09 - 12 - 2015 


Dr. G . Raja Billy Graham , M . S ., 
Professor & HOD Department 
of Surgery , 
Chengalpattu Medical College , 
Chengalpattu -603 001. 


13 -03-2013 

16 -09 - 2013 
(residual Period ) 


Dr. K . Pandian , M .D . D .A ., 
Professor of Anaesthesia 
Government Mohan Kumaramangalam 
Medical College, 
Salem -636 030 . 


Chennai-600 032. 
28th February 2014 . 


DR . K . SIVASANGEETHA , 

Registrar ( FAC ). 
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தமிழ்நாடு மின்தொடரமைப்புக் கழகம் 
பொது நிர்மாண வட்டம் , மதுரை . 

அறிக்கை 
No . VI3(b )/9/2014 . 

இவ்வறிக்கை பொது மக்களின் நலன் கருதி 2003 ஆம் ஆண்டின் மின்சார சட்டம் பிரிவு 185 - ன்கீழ் உட்பிரிவு 
( 2 ) ( a ) வின்படி ஏற்கெனவே தந்தி துறைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி மின்சாரத்தை கொண்டு செல்ல 2003 - ம் ஆண்டு 
மின்சார பிரிவு 164 - ன்கீழ் வாரியத்திற்கு இந்திய மின்சார சட்டத்தின் கீழ் வழங்கியுள்ளது . 

(Lr .No. SE/ GCC/MDU/ AEE / MONI/D . NO . 018/14 , Dated : 11- 02-2014 ) 
தமிழ்நாடு மாநிலம் , மதுரை , திண்டுக்கல் , இராமநாதபுரம் , சிவகங்கை , தேனி , நாகர்கோவில் , திருநெல்வேலி , தூத்துக்குடி , 
விருதுநகர் மாவட்டங்களின் கூடுதல் மின்சுமையை நிறைவு செய்வதற்காக கீழ்க்கண்ட இடங்களில் புதிதாக துணை மின் நிலையம் 
அமைக்கவும் , அவற்றோடு சேர்ந்த மின்பாதைகளையும் 2013 - 2014 ஆம் ஆண்டு மற்றும் வரும் 2014 - 2015 ஆண்டுகளில் நிறுவுவதற்கு 
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திடம் அனுமதி பெற்றும் உள்ளது . 


அகைநகர் மாலமாநிலம் , . 


வ . 
எண் 


துணை மின்நிலையம் 
மற்றும் மின்பாதை 


மின்பாதை நீளம் 

கி . மீ . 


மொத்த மதிப்பீடு 
( லட்சத்தில் ) 


மின்பாதை 
அழுத்தம் 

(4 ) 
110 /11 கி . வோ . 


1 . | 


5 .70 


329 .12 


ஏற்கனவே உள்ள 110 கி . வோ . 
கோதையார் - கயத்தார் மின் 
பாதை 2 - ல் உள்ள லெப்பார்டு மின் 
கடத்தியை மாற்றி , பாந்தர் மின் 
கடத்தியை பொருத்தி தாழையூத்து 
110 /11 கி . வோ . துணை மின் 
நிலையத்திற்கு உள்வெளி மின் 
பாதை அமைத்தல் 


1 .50 


110 கி . வோ . 


1002 .79 


புதிதாக அமையவுள்ள 
கொம்புக்காரநத்தம் 
110/ 33 - 11 கி . வோ . துணை மின் 
நிலையத்திற்கு ஏற்கனவே 
உள்ள தூத்துக்குடி சிப்காட் - 
வாகைக்குளம் 110 கி . வோ , 
இரட்டைச்சுற்று மின்பாதையிலிருந்து 
உள்வெளி மின்பாதை அமைத்தல் . 


2 . 00 


110 கி . வோ . 


644 .67 


புதிதாக அமையவுள்ள கொசவபட்டி 
110 கி . வோ , துணை மின் 
நிலையத்திற்கு ஏற்கனவே உள்ள 
செம்பட்டி - நத்தம் 
110 கி . வோ . இரட்டைச்சுற்று 
மின்பாதையிலிருந்து உள்வெளி 
மின்பாதை அமைத்தல் . 


74. 93 


110 கி . வோ . 


4209 . 19 


4 . ஏற்கனவே உள்ள 110 கி . வோ . தேனி 

- பசுமலை மின்பாதை - 1 மற்றும் 
2 - ல் இரட்டைச் சுற்று மின் 
கோபுரத்தில் உள்ள இரட்டைச் 
சுற்று பாதையினை மாற்றி 
புதிதாக இரட்டைச்சுற்று 
மின்கோபுரத்தில் பான்தர் மின் 
கடத்தியைக் கொண்டு இரட்டைச் 
சுற்று மின் பாதை அமைத்தல் . 


5 . 


33 /11 கி . வோ . 


40 . 435 


புதிதாக அமைக்கப்படவுள்ள 
பேரையூர் 33/11 கி . வோ . துணை 
மின் நிலையம் 
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வ . 
எண் 
( 1) 


மின்பாதை நீளம் 

கி . மீ . 
( 3 ) 


மின்பாதை 
அழுத்தம் 


மொத்த மதிப்பீடு 
( லட்சத்தில்) 


( 5 ) 


6 . 


துணை மின்நிலையம் 
மற்றும் மின்பாதை 

( 2 ) 
110 கி . வோ . கயத்தார் - 
அனுப்பங்குளம் இரட்டைச் சுற்று 
மின் கோபுரத்தில் இரட்டைச் சுற்று 
மின் பாதையிலிருந்து துரைசாமிபுரம் 
110 கி . வோ . துணை மின் 
நிலையத்திற்கு உள்வெளி மின்பாதை 
அமைத்தல் . 


2 . 00 


110 கி . வோ . 


599 .68 


17 . 00 


110 / 33 - 11 கி . வோ . 


1234 . 4 


ஏற்கனவே உள்ள மூலக்கரைப்பட்டி 
33 - 11 கி . வோ . துணை மின் 
நிலையத்தை 110 / 33 - 11 கி . வோ . 
துணை மின் நிலையமாக மேம்படுத்தி 
1X16 எம்விஏ 110/33 கி . வோ . மின் 
மாற்றி அமைத்தல் 


புதிதாக அமைக்கப்படவுள்ள 
வெம்பூர் 110 கி . வோ . துணை மின் 
நிலையம் 


33/ 11 கி . வோ . 


212 .24 


9 . 


400/230 - 110 கி . வோ . 


43550 . 00 


புதிதாக அமைக்கப்படவுள்ள 
கமுதி 400/230 - 110 கி . வோ . துணை 
மின் நிலையம் 


- 


1 


230 /110 - 33 கி . வோ . 


4751 .04 


10 . புதிதாக அமைக்கப்படவுள்ள 

முத்துராமலிங்கபுரம் 230 /110 - 33 கி . வோ . 
துணை மின் நிலையம் 


11 . 


65 . 00 


230 கி . வோ . 


6459.05 


புதிதாக 230 கி . வோ . இரட்டைச்சுற்று 
மின் கோபுரத்தில் இருந்து இரட்டைச் 
சுற்று மின்பாதையும் , OPGW 
மின்வடத்தினை அமைத்து புதிதாக 
அமைக்கப்படவுள்ள 
முத்துராமலிங்கபுரம் 230/ 110 - 33 கி . வோ . 
துணை மின் நிலையம் அருகிலிருந்து 
காவனூர் 230 கி . வோ . துணை மின் 
நிலையம் வழியாக புதிதாக 
அமைக்கப்படவுள்ள கமுதி 
400 / 230 - 110 கி . வோ . துணை 
மின் நிலையத்திற்கு உள்வெளி 
மின்பாதை அமைத்தல் . 


7 . 00 


110 கி . வோ . 


476.55 


12 . புதிதாக 110 கி . வோ . இரட்டைச் சுற்று 

மின் கோபுரத்தில் இருந்து ஏற்கனவே 
உள்ள முத்துராமலிங்கபுரம் 110 கி . வோ . 
துணை மின்நிலையத்திலிருந்து 
புதிதாக அமைக்கப்பட உள்ள 
முத்துராமலிங்கபுரம் 230 / 110 - 33 கி . வோ . 
துணை மின் நிலையத்திற்கு இரட்டைச் 
சுற்று மின்பாதை அமைத்தல் . 


13 . 


85 .00 


230 கி . வோ . 


8446 .45 


புதிதாக 230 கி . வோ . இரட்டைச்சுற்று 
மின் கோபுரத்தில் ஜீப்ரா மின் 
கடத்தியை ஏற்கனவே உள்ள காவனூர் 
230 கி . வோ . துணை மின் 
நிலையத்திலிருந்து காரைக்குடி 
230 கி . வோ . துணை மின் 
நிலையத்திற்கு இரட்டைச் சுற்று 
மின்பாதை அமைத்தல் . 
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மின்பாதை நீளம் 


வ . 
எண் 


துணை மின்நிலையம் 
மற்றும் மின்பாதை 


மொத்த மதிப்பீடு 
( லட்சத்தில்) 


கி . மீ . 


( 2 ) 


2 


( 3 ) 
110 . 00 


மின்பாதை 
அழுத்தம் 

( 4 ) 
400 கி . வோ . 


29064 . 31 


14 . புதிதாக 400 கி . வோ . இரட்டைச்சுற்று 

மின் கோபுரத்தில் குவாட்மூஸ் மின் 
கடத்தியை பொருத்தி காரைக்குடி 
400 கி . வோ . துணை மின் 
நிலையத்திலிருந்து கமுதி 400 கி . வோ . 
துணை மின் நிலையத்திற்கு 
இரட்டைச் சுற்று மின்பாதை 
அமைத்தல் . 


15 . 


11. 00 


230 கி . வோ . 


748 . 88 


புதிதாக 110 கி . வோ . இரட்டைச்சுற்று 
மின் கோபுரத்தில் பான்தர் மின் 
கடத்தியை பொருத்தி கமுதி 
400 கி . வோ . துணை மின் 
நிலையத்திலிருந்து கமுதி 110 கி . வோ . 
துணை மின் நிலையத்திற்கு 
இரட்டைச் சுற்று மின்பாதை அமைத்தல் . 


மேற்குறிப்பிட்ட திட்டங்களில் உயர் அழுத்த மின்பாதை செல்லும் வழியில் ஏதேனும் முறையீடுகள் இருந்தால் , விருப்பம் 
உள்ளவர்கள் இவ்வறிக்கை வெளியிட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு மாதத்திற்குள் கீழ்க் கையொப்பமிட்ட அதிகாரியிடம் 2003ஆம் ஆண்டின் 
மின்சாரம் சட்டப் பிரிவின்படி தெரிவிக்கவேண்டும் . 


மதுரை, 
2014 பிப்ரவரி 26 . 


எம் . வெள்ளைச்சாமி , 
மேற்பார்வைப் பொறியாளர் , 
பொது நிர்மாண வட்டம் . 
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